CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL 


SUMULA ON-LINE 
Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série A/2024 Rodada: 
Jogo: Flamengo / RJ X São Paulo / SP 
Data: 17/04/2024 Horário: 21:30 Estádio: Jornalista Mário Filho / Rio de Janeiro 


Arbitro: Anderson Daronco (FIFA / RS) 

Arbitro Assistente 1: Rafael da Silva Alves (FIFA / RS) 

Arbitro Assistente 2: Mauricio Coelho Silva Penna (AB / RS) 
Quarto Arbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior (AB / SE) 
Assessor: Ana Karina Marques Valentin (CBF / PE) 
Delegado Local: Marcelo Carlos Nascimento Vianna (CBF / RJ) 
VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (AB / SC) 

AVARRZ: Adriano Milczvski (AB / PR) 

Observador de VAR: Alicio Pena Junior (CBF / MG) 

AVAR: Eder Alexandre (AB / SC) 


Cronologia 


Entrada do mandante: 21:20 Atraso: Não Houve Entrada do mandante: 22:32 Atraso: 

Entrada do visitante: 21:20 Atraso: Não Houve Entrada do visitante: 22:31 Atraso: 

Início 1º Tempo: 21:30 Atraso: Não Houve Início do 2º Tempo: 22:34 Atraso: 

Término do 1º Tempo: 22:19 Acréscimo: 4 min Término do 2º Tempo: 23:24 Acréscimo: 
Resultado do 1º Tempo: 1 X 0 Resultado Final: 2 X 1 


Relação de Jogadores 


Flamengo / RJ São Paulo / SP 


Jogo: 14 


2 


Não Houve 
Não Houve 
Não Houve 


5 min 


E [rn fpa cor Be] ço | numecompo — Jmfea/ cor 
1 ROSSI Agustin Daniel Rossi T(g) P 815100 23 Rafael Rafael Pires Monteiro WEN P 180213 
2 Varela Guillermo Varela Olivera T P 778033 2 Igor Igor Vinicius de Souza TIRE 355675 
4 Leo Pereira Leonardo Pereira 17 |? 310373 4 Diego Diego Henrique Costa ... T |P 516781 
5 Erick Pulgar Erick Antonio Pulgar ... TARR 777370 5 Arboleda Robert Abel Arboleda ... TARR 595193 
6 Ayrton Lucas Ayrton Lucas Dantas ... TAR: 432491 6 Welington Welington Damascena ... T P 524403 
9 Pedro Pedro Guilherme Abre... T P 303716 9 Calleri Jonathan Calleri MIRE 541246 
11 Everton Everton Sousa Soares TR 379065 10 Luciano Luciano da Rocha Neves T P 346745 
15 Fabrício B... Fabricio Bruno Soare ... TARR 389228 15 Michel Araujo Michel Daryl Araujo ... RR 693055 
18 DE LA CRUZ Diego Nicolas de La ... TANE 836729 25 Alisson Alisson Euler de Fre ... T |P 317751 
21 Allan Allan Rodrigues de Souza T P 339266 29 Pablo Maia Pablo Gonçalves Maia... T P 552144 
27 Bruno Henr... Bruno Henrique Pinto TLR 401839 32 Ferraresi Nahuel Adolfo Ferrar ... MIRR 779951 
25 Matheus Cunh: Matheus Cunha Queiroz R(g) P 524493 93 Jandrei Jandrei Chitolina Carniel R(g) P 295557 
3 Léo Ortiz Leonardo Rech Ortiz RATE 422469 8 Galoppo Giuliano Galoppo RERE 776518 
7 AUR Luiz de Araujo Guima ... RARE 424455 11 Rodrigo Ne... Rodrigo Nestor Bertalia Bm | IP 464320 
8 Gerson Gerson Santos da Silva Rae 310733 17 André Andre Oliveira Silva RARR 385852 
14 De Arrascaeta Giorgian Daniel de A ... RATE 521990 21 Damián Bo... Damian Josue Bobadil... R P 836790 
19 Lorran Lorran Lucas Pereira... RALE 689168 28 Alan Franco Alan Javier Franco RAER 793760 
22 Carlinhos Carlos Moises de Lima RP 360911 31 Juan Juan Santos da Silva RACER 545434 
23 David Luiz David Luiz Moreira M ... R E 172367 33Erick Erick de Arruda Serafim at | IP 441070 
29 Victor Hugo Victor Hugo Gomes Silva R P 610109 35 Sabino Jose Sabino Chagas M... R P 437531 
33 CLEITON Cleiton Santana dos ... RA 639459 36 Patryck Patryck Lanza dos Reis at | IP 548987 
43 Wesley Wesley Vinicius Fran... Im | IP 658877 39 William William Gomes Carval... R P 714065 
48 Igor Jesus Igor Jesus Lima BSRB 568563 47 Ferreira Aldemir dos Santos F ... RARR 505058 
T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (g) = Goleiro 
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Comissão Técnica 


Técnico: Adenor Leonardo Bachi Técnico: Thiago Carpini Barbosa 

Assistente Técnico: Cleber Marcio Serpa Xavier Assistente Técnico: Estephano Kiremitdjian Neto 

Assistente Técnico: Matheus Rizzi Bachi' Médico: Ricardo Galotti 

Médico: Fernando Bassan Treinador De Goleiros: Octavio Jose Bittencourt Ambrogi Kalil Ohl 
Preparador Físico: Fabio Mahseredjian Preparador Físico: Caio Gaspari Gilli De Souza 
Fisioterapeuta: Marcio Puglia Souza Massagista: Marcos Raimundo Da Silva 


qr A 


19:00 NR Luiz de Araujo Guimaraes Neto Flamengo/RJ 
09:00 2m 18 NR Diego Nicolas de La Cruz Arcosa Flamengo/RJ 
33:00 2il 47 NR Aldemir dos Santos Ferreira São Paulo/SP 


NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 


03:00 iT 2 Igor Vinicius de Souza São Paulo/SP 


Motivo: A1.2. Dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Dar ou tentar 
dar um calço em um adversário de maneira temerária na disputa de bola. 


26:00 1T 15 Fabricio Bruno Soares de Faria Flamengo/RJ 
Motivo: A2. Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem - Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da 
arbitragem. 

39:00 1T 15 Michel Daryl Araujo Villar São Paulo/SP 


Motivo: A1.13. Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Dar uma entrada contra um 
adversário de maneira temerária na disputa de bola. 


42:00 2T 10 Luciano da Rocha Neves São Paulo/SP 


Motivo: A1.13. Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Dar uma entrada contra um 
adversário de maneira temerária na disputa de bola. 


Cartões Vermelhos 


NÃO HOUVE EXPULSÕES 
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Ocorrências / Observações 


Nada houve de anormal. 


Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos: 

Foi respeitado 1 minuto de silencio em homenagem póstuma para o sr guilherme santos de oliveira, sra lena vania r. pinheiro, luiz fernando figueiredo, sr josé 
carlos vale, mauricio dias, sr pedro sgarbi, sr iago oliveira amorim, sr. josé carlos |. de m. barros, sr célio cotecchia, sr pedro augusto de b lynch, sr josé wilson b. 
tostes, sra iguara darque m. soares, sr rodrigo josé c. zago, sr luiz paulo azarias. 


acréscimos devido a atendimento a atletas supostamente lesionados e substituição. 
atendimento médico: 


1ºt 12 minutos jogador atendido do flamengo, com entrada da maca. foi substituído. 
1º t 24 minutos jogador atendido do flamengo . 


Observações Eventuais 


Aos 9 minutos do 2º tempo durante a comemoração do gol da equipe do flamengo, foi entregue pelo assistente técnico da equipe do são 
paulo sr. estephano kiremitdijian neto ao quarto arbitro da partida, um copo de café que foi supostamente arremessado pela torcida 
mandante em direção a área técnica da equipe visitante. informo que o copo não atingiu a ninguém. 


Relatório do Assistente 


Nada a relatar 


Substituições 
remo ima ue mo O 


12:00 1T | Flamengo/RJ 7 - Luiz de Araujo Guimaraes Neto 11 - Everton Sousa Soares 

- INT São Paulo/SP 33 - Erick de Arruda Serafim 15 - Michel Daryl Araujo Villar 

- INT São Paulo/SP 47 - Aldemir dos Santos Ferreira 32 - Nahuel Adolfo Ferraresi Hern... 
11:00 2T São Paulo/SP 17 - Andre Oliveira Silva 9 - Jonathan Calleri 
31:00 2T | Flamengo/RJ 29 - Victor Hugo Gomes Silva 27 - Bruno Henrique Pinto 
31:00 2T | Flamengo/RJ 8 - Gerson Santos da Silva 18 - Diego Nicolas de La Cruz Arc... 
34:00 2T | Flamengo/RJ 48 - Igor Jesus Lima 21 - Allan Rodrigues de Souza 
44:00 2T São Paulo/SP 31 - Juan Santos da Silva 29 - Pablo Gonçalves Maia Fortuna... 
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S FERI 


JOGO: CR FLAMENGO 


Categoria : 


Competição: 


RECEITAS 


Cadeira Norte inteira 
Cadeira Norte Meia 


Cadeira Norte Sócio Diamante 
Cadeira Norte Sócio Platina e Ouro 


FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM 
SÃO PAULO FC 


ESTÁDIO: Maracanã 


LOCAL: 
Rio de Janeiro - RJ 


DEVOLVIDOS UTILIZADOS 
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MEME 


17 de abril de 2024 


457 FER J FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM 17 de abril de 2024 
LOCAL: 
Rio de Janeiro - RJ 


SÃO PAULO FC 
AMISTOSO = 
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RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas) 753.444,68 
j Acerj: 3.767,22 | Hfffem: 0,00 26.370,56 
RESULTADO FINA 727.074,1 
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OBSERVAÇÕES EVENTUAIS: Borderô elaborado tomando-se por base os dados da prestação de contas apresentados pelo clube mandante. 
Por solicitação do clube mandante não foi recolhido o consignatário (Iffffem) nesta partida devido o teor da decisão judicial proferida no 
processo nº 0804419-20.2022.8.19.0207, em tramite na 3º Vara Cível da Ilha do Governador. 

Esclarecimento do Clube Mandante: o valor do complemento contábil de que trata o art.98, $5º, do RGC - CBF/2023, não fará parte da base para 

| cálculo de 5% do INSS, por não corresponder a receita. A referida diferença será subtraída do valor da receita total e sobre o resultado será 

aplicado o percentual de 5% INSS. 

DIFERENÇA art. 97, § 5º, RGC — CBF/2023: 

Complemento Contábil = R$592.359,50 

Nova Base para retenção 5% INSS: Receita Total R$ 249604250 - Complemento Contábil R$592.359,50 = R$1.903.683,00 
Retenção 5% INSS da Nova Base = R$95.184,15 


E ao 
CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL 
CHECKLIST DELEGADO DO JOGO 
Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série A/2024 Rodada: 2 
Jogo: Flamengo / RJ X São Paulo / SP 
Data: 04/17/2024 Horário: 21:30 Estádio: Maracanã / RJ 
Responsável Checklist 
Delegado do Jogo Marcelo Carlos Nascimento Vianna 
ITEMS DE VERIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA 
1 - Instalações - Avaliações Gerais 
Item Pergunta 
1.1 Chegada do Delegado da Partida ao estádio Ok Não Ok 
04h00min antes do horário da partida 
1.2 Identificar o responsável ou a administração do estádio Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.2.1 Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços) Ok Não Ok 
1.3 Identificar o responsável pela segurança privada contratada Ok Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.4 Identificar o responsável pelo CFTV Não Ok 
Existir e ter condições de uso (Nome completo, CPF e telefone para contato) 
1.5 Identificar o responsável pelo policiamento em serviço Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.6 Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.7 Identificar o responsável pelas catracas Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.8 Identificar o responsável pela iluminação do estádio Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.9 Identificar o local para a delegação visitante Ok Não Ok 
1.10 Coordenar a abertura dos portões Ok Não Ok 
03h00min antes do horário da partida 
1.11 Identificar o responsável pelo equipamento de som Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.12 Identificar o responsável pelo som equipamento de telão Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.13 Identificar o responsável pelo gramado Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.13.1 Conferir o cronograma de irrigação Ok Não Ok 
1.13.2 Checar a marcação das linhas oficiais Ok Não Ok 
1.13.3 Avaliar nivelamento do piso do gramado Ok Não Ok 
1.13.4 Avaliar a estética do gramado Ok Não Ok 
1.13.5 Checar a fixação das traves Ok Não Ok 
1.13.6 Checar a instalação das redes Não Ok 
1.13.7 Checar as bandeiras de escanteio Não Ok 
1.14 Identificar o responsável pelos maqueiros escalados Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
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item 
2.1 


2.2 


2.3 


2.4 


2.5 


2.6 


2.7 


2.8 


2.9 


2.10 


2.11 


2.12 


2.13 


2.14 


2.15 


2.16 


Item 
3.1 


3.2 


3.3 


3.4 


2 - Instalações - Vestiário das Equipes 


Pergunta 
Limpeza 


Limpeza geral (incluindo teto e paredes) 


Paredes e divisórias 
Pintura e aparência 


Iluminação 
Funcionamento e condições da instalação 


Elétrica 
Existência de tomadas no ambiente 


Refrigeração 
Ar condicionado ou refrigeração central 


Ventilação 
Ventilação ou exaustão central 
Hidráulica 
Água quente e fria nos chuveiros e banheiras 


Chuveiros 
Mínimo 10, possuir água quente e fria 


Banheiras de hidromassagem 
Mínimo 10, possuir água quente e fria 


Macas para massagem 
Mínimo 1, possuir condições de uso 


Geladeira e/ou freezer 
Existir e ter condições de uso 


Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo 
Depósito para 250kg de gelo 


Sala para os técnicos 
Existir e ter condições de uso 


Armários (com cabides) 
Mínimo 25, possuir condições de uso 


Área interna para aquecimento 
Mínimo de 30m2 


Internet 
Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) 


3 - Instalações - Vestiário da Arbitragem 


Pergunta 
Limpeza 


Limpeza geral (incluindo teto e paredes) 


Paredes e divisórias 
Pintura e aparência 


Iluminação 
Funcionamento e condições da instalação 


Elétrica 
Existência de tomadas no ambiente 


Ok 
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Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 
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3.5 Refrigeração Não Ok 
Ar condicionado ou refrigeração central 

3.6 Ventilação Não Ok 
Ventilação ou exaustão central 

3.7 Hidráulica Não Ok 
Água quente e fria nos chuveiros e banheiras 

3.8 Sala ou vestiário feminino Não Ok 
Comportar no mínimo 2 pessoas 

3.9 Chuveiros Não Ok 
Mínimo 3, possuir água quente e fria (02 Chuveiros) 

3.10 Banheiras de hidromassagem Não Ok 
Mínimo 3 possuir água quente e fria 

3.11 Macas para massagem Não Ok 
Mínimo 1, possuir condições de uso 

3.12 Geladeira e/ou freezer Não Ok 
Existir e possuir condições de uso 

3.13 Lanches e hidratação Não Ok 
Lanches, frutas, isotônico, água e café 

3.14 Mesa e cadeiras Não Ok 
Existir e possuir condições de uso 

3.15 Armários (com cabides) Não Ok 
Mínimo 5, possuir condições de uso 

3.16 Área interna para aquecimento Não Ok 
Mínimo de 30m2 

3.17 Internet Não Ok 


Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) 


4 - Controle Antidopagem 


Item Pergunta 

4.1 Limpeza Ok Não Ok 
Limpeza geral (incluindo teto e paredes) 

4.2 Paredes e divisórias Não Ok 
Pintura e aparência 

4.3 Iluminação Não Ok 
Funcionamento e condições da instalação 

4.4 Luz de emergência Não Ok 
Sala de coleta e sala de trabalho 

4.5 Elétrica Não Ok 
Existência de tomadas no ambiente 

4.6 Refrigeração Não Ok 
Ar condicionado ou refrigeração central 

4.7 Ventilação Não Ok 
Ventilação ou exaustão central 

4.8 Hidráulica Não Ok 
Água quente e fria nos chuveiros e banheiras 

4.9 Chuveiros Não Ok 


Mínimo 1, possuir água quente e fria 
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410 


4.12 


413 


4.14 


4.15 


4.16 


4.17 


5 - Técnico 


Item 
5.1 


5.2 


5.3 


5.4 
5.5 


5.6 
5.7 


5.8 


5.9 


5.10 
5.11 


6 - Comercial 
Item 
6.1 


6.2 


6.3 


Espelhos 
Mínimo 1, posicionado na área de coleta 


Lixeiras 
Mínimo 6 


Sala de espera 
Existir e ter condições de uso 


Sala de coleta 
Separado da área de espera 


Mesa e cadeiras 
Existir e possuir condições de uso 


Geladeira ou freezer 
Existir e possuir condições de uso 


Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem 
02h00min antes do horário da partida 


Conferir suas documentações e uniformes 
Preencher anexo com os dados de todos 


Pergunta 


Acompanhar a chegada dos árbitros da partida 
02h00min antes do horário da partida 


Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida 
Art. 30 EDT 


Identificar o responsável pelos gandulas escalados 
Preencher anexo com os dados de todos (Nome completo, CPF e telefone para contato) 


Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem 


Checar as bolas que serão utilizadas na partida 
Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC 


Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas 


Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas 
Indispensável a presença do quarto árbitro 


Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gra 
Início 55min antes da partida, com duração de 30min 


Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos 
Art. 7°, inciso VII RGC 


Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida 


Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado 
Pré, durante e pós jogo 


Pergunta 


Checar a existência das placas de publicidade 
Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas 


Checar a uniformidade das placas de publicidade 
7x1 


Checar a existência e posicionamento dos publimetas 
Mínimo de 1m de distância da linha de fundo 


Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 


Ok Não Ok 

Não Ok 

Não Ok 
Ok Não Ok 
Ok Não Ok 
Ok Não Ok 
Ok Não Ok 


Ok Não Ok 


Não Ok 
Não Ok 


Ok Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 
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6.4 
6.5 
6.6 
6.7 


Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante 
Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão 
Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som 


Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo 
Autorização expressa da CBF 


Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 


OBSERVAÇÃO 


Não houve atraso para o inicio e reinicio do segundo tempo da partida. 


Após a marcação do segundo gol da equipe do CR Flamengo, aos 54 minutos de partida, foi arremessado do setor oeste inferior na direção 
do campo de jogo, um pequeno copo de plástico contendo alimento (DOCE). Neste setor estavam os torcedores do Clube Mandante. 
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